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PÉPINIÈRES et ROSERAIE PAUL CROIX 

BP 9 - 42220 BOURG-ARGENTAL France 

TEL. 04 77 39 62 07 site : http://pepinieres-paul-croix.com 

Ets OUVERTS TOUS LES JOURS (SAUF DIMANCHE ET FETES) 
de 9/12 H et 14/18 h L'ÉTÉ - de 9/12 H et 14/17h30 l'hiver 
Samedi fermé du 1 er juin au 1 er octobre 


MADAME MYRJA SACHS 2006 obtention Dominique CROIX 
Les fleurs doubles et bien pleines de ce beau rosier resplendissent 
d'un rouge magenta soutenu embrumé d'argent et sont idéales 
en massifs mais aussi, grâce à leur tenue et l'intensité de leur 
coloris, en bouquets très décoratifs et raffinés. Les tiges robustes 
d'une hauteur d'un mètre environ, émergent d'un agréable 
feuillage vert clair et mat qui met merveilleusement en valeur la 
beauté et l'élégance des fleurs qu'il encadre au cours d'une 
longue et abondante floraison. 

VILLE DE BACKNANG 2006 obtention Dominique CROIX 
Mouchetées et marbrées de rose tyrien et de blanc, les 
inflorescences de ce rosier à grandes fleurs doubles sont 
spectaculaires. Pur ravissement de la vue, elles exhalent un parfum 
léger où l'on décèle des essences de fruits et sont très prisées en 
bouquets, apportant une belle note originale. Les corolles 
artistiquement striées et qui se renouvellent en continu pendant 
toute l'époque de floraison, créent un effet riant et lumineux qui 
se suffit à lui-même dans les massifs où il persiste longtemps. Ce 
beau rosier d'une hauteur d'un mètre environ ajoute au charme 
irrésistible de ses fleurs celui d'un séduisant feuillage vert soutenu 
et brillant. Existe également en version "grimpant". 

PROMÉTHÉE distinction 2005 obtention Dominique CROIX 
Grand prix des Casinos à Baden-Baden (Allemagne). 

Ce beau rosier à la végétation saine et vigoureuse connaît une 
floraison abondante et remontante. Ses magnifiques grandes 
fleurs doubles, allongées, offrent un superbe coloris jaune qui a 
la particularité de ne pas s'affadir au cours de la floraison et 
diffusent un parfum généreux et fruité. 

MADAME CONSUELO BRIGNONE 2004 obtention Dominique CROIX 

Grande fleur romantique qui s'évase en coupe éclatante d'un beau blanc soyeux nuancé de rose, pleine de 
charme et de délicatesse, au parfum léger. Bel arbuste remontant à la floraison abondante et au feuillage vert 
soutenu, très sain et résistant aux maladies. 

CONFUSION 2003 obtention Dominique CROIX. 

Médaille 2004 décernée par l'Association des journalistes du jardin et de l'horticulture à Bagatelle (Paris). Médaille d'or 
2003 au Concours international de roses nouvelles de Rome. Médaille d'argent au Concours international de la Rose de 
l'année 2003 de Monza (Italie). Médaille d'argent 2003 attribuée par les Associés de l'Air à Monza (Italie). Reconnue 
comme la plus belle rose 2003 de sa catégorie. 

Arbustif à port érigé de 2 mètres et plus, ce superbe rosier, résistant et sain, est compact et florifère. Ses 
grandes fleurs semi-doubles, rose soutenu, en grappes, s'harmonisent très bien avec son beau feuillage 
brillant. La végétation est abondante et sa floraison longue et remontante. Un choix remarquable pour parcs 
et jardins. 

VILLE D ASNIÈRES 2000 obtention Paul CROIX 

Médaille d'argent 2000 au Concours de Roses International de Buenos Aires (Argentine). 

Très belle fleur turbinée qui offre un coloris exceptionnel rouge orangé avec les revers légèrement argentés. 
Ce rosier à forte végétation et à la floraison abondante présente une grande résistance aux maladies. 

MOSAÏQUE 2000 obtention Paul CROIX 

Dédiée au Jumelage Annonay-Backnang-Barge-Chelmsford, baptisée par Françoise Grossetête, député européen. 

Ce beau rosier à la végétation très harmonieuse et à la floraison généreuse et remontante est résistant aux 
maladies. Ses trq$ belles fleurs bicolores, aux tons pastels orangés et saumonés en font une excellente variété 
pour massifs et fleurs coupées. 











Nos variétés sélectionnées 


ROSIERS BUISSONS remontants à grandes fleurs 


AGE TENDRE (Paul Croix) 

Médaille d'argent, Paris. Bouton allongé rose pâle ; à l'épanouisse¬ 
ment très belle fleur rose tendre pur, environ 55 pétales, forte végé¬ 
tation. Variété florifère, exceptionnelle pour la fleur coupée en serre 
et en plein air. 

AJACCIO (Paul Croix) 

Cette vanété du Bi-Centenaire de La naissance de Napoléon a obtenu 
le I" Certificat de mérite au Concours de la plus belle rose de France. 
Rosier de très bonne végétation à port érigé, bouton allongé, la 
fleur est rouge andrinople clair veiné de carmin, elle est solitaire et 
parfumée, avec 50 pétales et un très beau feuillage vert foncé. 

ALMANDET (Paul Croix) 

Médaille de Vermeil au Concours de la plus belle Rose de France, 
Lyon. Magnifique fleur rose nacré d'une tenue régulière sur un buis¬ 
son très sain. 

ALPHÉE (Paul Croix) 

1 er certificat au Salon de la Rose, Lyon. Rosier à grandes fleurs rose 
pur aux revers argentés. Très bonne variété pour le jardin et la 
fleur coupée. 

ANNIROSE (Paul Croix) 

Grand Prix de la Ville de Nice. Rosier à fleurs doubles, 35 à 40 pétales 
d'un coloris rouge orangé, velouté, suffusé de vermillon. Belle végé¬ 
tation, résistant aux maladies. Variété remontante, exceptionnelle 
pour la fleur coupée en plein air et en serre. 

AQUARELLE (Paul Croix) 

Premier prix et grand diplôme d’honneur au Salon de la Rose. Rosier 
vigoureux à grandes fleurs, d'un coloris capucine, très florifère et 
résistant aux maladies. 

ARGENTAL (Paul Croix) 

Médaille d'or au Concours international de Madrid. Coupe Parfum et 
Certificat du mérite au Concours international de Genève. Certificat 
au Concours national a Lyon. Médaille d’argent à Baden-Baden 
Superbe fleur d'un blanc pur au parfum exceptionnel, sur un arbuste 
vigoureux et sain. Le bouton turbiné, porté par une tige rigide, s'épa¬ 
nouit en une fleur de 28 à 30 pétales. Variété excellente pour la 
fleur coupée. 

ASTRÉE (Paul Croix) 

La plus belle Rose de France, Lyon et Médaille d’or, Baden-Baden. 
Magnifique fleur rose saumoné, s'éclairant d'orangé à l'épanouis¬ 
sement, portée par un pédoncule rigide. Plante d'une grande végé¬ 
tation avec beau feuillage résistant et sain. 

AVENTURE (Paul Croix) 

Médaille de vermeil, Lyon, Certificat de mérite, Bagatelle. Fleur rouge 
orangé, avec revers légèrement arqenté, 50 à 60 pétales, très forte 
véqétation, grande résistance aux maladies. Variété de qualité excep¬ 
tionnelle. 

AVEU (Paul Croix) 

Beau rosier à forte végétation remontant jusqu'aux gelées. Arbuste 
très sain. Fleur rose foncé élégante depuis le bouton jusqu'à l'épa¬ 
nouissement. 

CLAIRETTE (Paul Croix) 

Prix de la rose « la plus parfumée » et Certificat de mérite au 
Concours International Le Rœulx. Médaille d’or Baden Baden. Bouton 
allongé et élégant. Grande fleur de 35 pétales environ au coloris 
rose foncé. Parfum exceptionnel. Arbuste au port érigé et de bonne 
végétation. 

CROIX D’OR (Paul Croix) 

Beau rosier très remontant au feuillage résistant et sain qui met bien 
en valeur de grosses fleurs d'un jaune pur remarquable qui conserve 
longtemps son intensité. Un des plus beaux jaunes. 


DANYROSE (Paul Croix) 

Médaille d’or au Concours International Le Rœulx. Ce magnifique 
rosier à massif, d'une floraison très abondante, présente des groupes 
de fleurs. Cette fleur, rose, de forme allongée est composée de 30 
pétales environ. Parfum léger. La végétation de cet arbuste est excel¬ 
lente, ainsi que sa résistance aux maladies 

DESTIN (Paul Croix) 

Coupe Parfum au Concours International de Genève. Prix de la rose 
la plus parfumée au Concours International Le Rœulx. Grande fleur 
rouge foncé, turbinée, formée de 30 à 40 pétales. D'un parfum 
exceptionnel, arbuste sain, très vigoureux, à floraison abondante et 
très précoce. 

DIANE DE POITIERS (Paul Croix) 

Médaille d’or au Concours International Le Rœulx (Belgique). 
Magnifique rosier aux boutons allongés, rose pur très clair, élégant 
par l'épanouissement de ses 55 pétales. Bonne tenue de la fleur et 
vigueur de l'arbuste. Excellente fleur coupée 

ESTELLE (Paul Croix) 

Médaille d'or au Concours International de Genève, médaille d'argent 
Monza. Beau rosier à très forte végétation, très résistant aux mala¬ 
dies, produisant une abondante floraison de roses saumonées, allon¬ 
gées, au parfum léger, 50 pétales environ. Inflorescence solitaire ou 
par 5 grandes fleurs. Durée de la fleur très longue. 

FRAGOLA (Paul Croix) 

Médaille d’or au Concours International de roses de Madrid, Médaille 
d’or au Concours International de Roses Le Rœulx. Médaille d'or au 
Concours de Gênes. Grande fleur rose tyrien, allongée, à inflores¬ 
cence solitaire ou par bouquets triples. Cet arbuste, très vigoureux 
et résistant aux maladies, présente une belle floraison d'un coloris 
nouveau. 

GELTENDORF (Paul Croix) 

C'est la rose du jumelage des cités « Geltendorf - Saint-Victor sur 
Loire ». Variété très vigoureuse, à fleurs rouge orangé lumineux et aux 
revers argentés. La végétation est très régulière et la floraison conti¬ 
nuelle. Très bonne résistance aux maladies. 

GEORGES CASSAGNE (Paul Croix) 

Médaille d'argent au Concours International de roses à Baden Baden. 
Rosier à grandes fleurs rouge clair dont les boutons sont parfaits. 
Arbuste vigoureux, belle végétation très saine. Variété remontante, 
par une floraison continue. 

INNOCENCE (Paul Croix) 

Grande fleur blanche. Floraison abondante, feuillage sain et résistant 
aux maladies. 

JACQUES ESTEREL (Paul Croix) 

Certificat de mérite au Concours de la plus belle rose de France, 
médaille d'argent Baden-Baden. D'un bouton unique pourpre foncé 
sur une tige unique, cette rose devient la plus belle rose rouge. C'est 
la ROSE DE L'ÉLÉGANCE. Avec plus de 50 pétales, elle est la rose 
extraordinaire attendue depuis longtemps portée par un arbuste 
vigoureux, résistant et florifère. 

LOUIS BERNARD (Paul Croix) 

Cette variété tient à la fois de l'hybride de Thé et du Floribunda. De 
hauteur moyenne, l'arbuste sain et résistant produit des boutons 
élégants d'un coloris orange Vermillon dont les 30 pétales sont tein¬ 
tés d'or. Rosier recommandé pour massifs et fleurs coupées (Rose 
FLOREFRUITS). 

LYDIA (Paul Croix) 

Certificats de mérite aux Concours internationaux de Bagatelle et 
Le Rœulx. Grande fleur rouge clair, saumonée, allongée et légère¬ 
ment parfumée. L'inflorescence est d'une fleur solitaire ou par bou¬ 
quets de 2 ou 3 roses. Cette variété est recommandée pour l'orne¬ 
ment des massifs et également pour la fleur coupée. 





MADAME EMILE SÉNÉCLAUZE (Paul Croix) 

Prix de la Rose la plus parfaite Genève. Très belle variété parfumée à 
grande fleur double rose vif dont le bouton allongé s'ouvre lentement 
en se teintant de rouge. Floraison abondante. 

MADAME LOUIS ARMA Pi D (Paul Croix) 

2"' Prix au Concours international de Rome. Certificats de mérite 
Concours internationaux de Genève, Madrid, médaille d'argent au 
Concours international de Monza. Certificat au Concours National de 
Lyon. Médaille de la Société Nationale d'Horticulture de France. 
Rosier à grandes fleurs d'un coloris bicolore : rose nuancé de blanc 
à onglet jaune de 70 pétales environ. Arbuste d'une bonne végéta¬ 
tion, très remontant et résistant aux maladies. 

MADAME PH. TSIRANANA (Paul Croix) 

Certificat de mérite à Rome. Certificat de mérite à Saverne. Grande 
fleur rouge, parfumée, portée par un buisson vigoureux et sain. 
Variété très remontante. 

MOPiTAÜBAPi (Paul Croix) 

Rosier parfumé, d'une très grande végétation à grandes fleurs rouge 
foncé, formées d'une cinquantaine de pétales. Variété très florifère 
et résistante aux maladies. 

NADINE (Paul Croix) 

Certificat de mérite Bagatelle. Cet hybride orangé, qui figure dans les 
trois meilleures variétés à grosses fleurs du Concours International 
français, est la victoire de la recherche de la plus belle fleur oran¬ 
gée nommée Nadine avec ses 40 pétales donnant la plus délicate et 
la plus suave des roses. 

PRÉSIDENTE (Paul Croix) 

Certificat de mérite aux Concours Internationaux de Madrid et Le 
Rœulx. Certificat de mérite au Concours de la Société Nationale 
d'Horticulture de France. Rosier à grandes fleurs majestueuses rouge 
orangé de 60 pétales environ. Beau feuillage très sain. Variété vigou¬ 
reuse à floraison abondante et remontante. 


PRODIGIEUSE (Paul Croix) 

Ce rosier remontant donne en quantité des fleurs énormes de 65 
pétales de couleur rouqe orangé à revers argentés. Le feuillage vert 
foncé est résistant et sain. C'est la variété recommandée pour la 
fleur coupée et l'ornementation des jardins. 

REINE DU FOREZ (Paul Croix) 

Certificat de mérite Madrid. Certificat de mérite Associazione délia 
Rosa, Monza. Belle fleur rouge à revers argentés, nuancé d'orangé. 
Le port est érigé et la fleur unique est globuleuse avec 45 pétales. Le 
feuillage vert foncé est résistant et sain. 

CROIX VERTE (Paul Croix) 

Lauréate à Tokyo et à Baden Baden. Rose mousseux, fleur blanc 
crème nuancé de vert teinté de reflets abricot au centre. Floraison 
abondante, la délicatesse de ses fleurs s'harmonise parfaitement 
avec le feuillaqe. Type rose ancienne. 

SAINT-VICTOR (Paul Croix) 

Prix de la rose la plus belle de l'année Salon de la rose. Médaille 
d'or au concours de roses de Gênes. Certificat de mérite au concours 
de roses Le Rœulx. Rosier d'une très belle végétation, à grandes 
fleurs rouges, très résistant et florifère, une des plus belles roses de 
notre temps. 

RÊVE D’UN SOIR (Paul Croix) 

Médaille d'or au Concours de Roses International de Baden-Baden 
(Allemagne). Ce rosier rustique, à la floraison très généreuse et 
remontante, produit de splendides grandes fleurs à la forme par¬ 
faite. Leur coloris violet parme séduit tout autant que leur parfum 
intense. 

VIVAROSE (Paul Croix) 

Fleurs au coloris rouge brillant, de longue durée. Variété vigoureuse 
et floriférée. 


ROSIERS POLYANTHAS ET FLORIBUNDAS 

Pour massifs 


BÉRÉNICE (Paul Croix) 

Très beau rosier à massif, rouge lumineux. Feuillage vigoureux et 
résistant aux maladies. Précieux pour la décoration de jardin. 

CHATEAUROUX (Paul Croix) 

Très beau rosier à massif vigoureux au feuillage vernissé d'une végé¬ 
tation abondante et saine. Floraison continue pendant toute la belle 
saison en bouquet d'un coloris rouge orangé intense. 

JEAN-MARC (Paul Croix) 

Grande médaille au concours de la S.V.H.F. à Orléans. Beau rosier 
polyantha à végétation régulière, floraison exceptionnelle, par de 
nombreux bouquets d'un rouge orangé très clair, coloris très nouveau 
et frais. Buisson érigé et vigoureux. Très résistant aux maladies. 

NANCY (Paul Croix) 

Rose dédiée à la ville de Nancy et dont Nancy Reagan, l'épouse du 
Président des Etats-Unis d'Amérique, est la marraine. Le baptême 
de cette rose a eu lieu à Nancy au cours de brillantes cérémonies 
officielles. Cette rose a été également créée pour le départ d’une 
route des fleurs à Nancy. C'est un rosier floribunda d'une très bonne 
végétation au feuillage sain et vernissé.La floraison, très abondante, 
apporte des fleurs d'un rouge orangé intense pendant toute la belle 
saison. 

NOTRE PÈRE (Paul Croix) 

Magnifique polyantha d'une végétation très compacte. Fleurs en 
bouquets rouge vif. Sa belle végétation et sa résistance aux maladies 
en font un rosier de choix. 

PROVINCE D’ANJOU (Paul Croix). 

Prix du meilleur polyantha (Salon de la Rose et Floralies internatio¬ 
nales d'Orléans). Certificat de mérite Genève - Saverne Rosier à 
massif rouge lumineux, feuillage vigoureux et résistant. 


REFLETS (Paul Croix) 

Rose d'or au Concours international, Roses d'Orléans. Fleurs rouge 
orangé clair, très larges, lumineuses, buisson à port érigé, florifère et 
remontant. 

RIBAMBELLE (Paul Croix) 

7~ Certificat de mérite aux Concours internationaux de Madrid et 
de La Haye. Magnifique rosier à massifs, au feuillage luisant et au 
port majestueux. Sa floraison est ininterrompue avec des hampes 
florales de 25 à 30 fleurs.Son coloris rose saumoné en bouton devient 
lumineux à l'épanouissement. 

ROUGE SAINT-VICTOR (Paul Croix) 

Très beau polyantha, très florifère. Fleurs rouges, feuillage vert et 
brillant. 

SOIR D’ÉTÉ (Paul Croix) 

Certificat de mérite au Concours international Le Rœulx. Rosier poly¬ 
antha rouge, à floraison abondante, très remontant. Plante d'une 
hauteur moyenne, à bonne végétation régulière. Excellent pour les 
massifs. Parfum léger. Résistant aux maladies. 

VALFLEURY (Paul Croix) 

Certificat de mérite au Concours international de Monza. Rose d'or 
au Concours international d'Orléans. Nombreuses fleurs géranium 
clair en bouquets. Son extraordinaire floribondité en fait un rosier à 
massif précieux pour la décoration des jardins. Arbuste vigoureux 
de taille moyenne dont la résistance est remarquable. 

VOILA (Paul Croix) 

Certificat de mérite Madrid. Très intéressant rosier floribunda à mas¬ 
sif donnant une floraison précoce et soutenue. Bouquetsde 6 à 7 
fleurs, d'un coloris rouge orangé avec une appréciable défloraison. 
Le feuillage est vert et résistant aux maladies. 





ROSIERS GRIMPANTS 

fleurissent jusqu'aux gelées 

ARBUSTIFS PAYSAGERS 

en haie fleurie, en isolé, en talus, en massif 
peu d'entretien et une floraison abondante 

forment de véritable buissons pouvant être employés pour constituer des haies. Ne pas ou très peu tailler. 


ARCHANGE (Paul Croix) 

Superbe rosier grimpant et arbustif à petites fleurs rouges. Cette 
floraison se renouvelle pendant toute la belle saison. 

ASTRAL (Paul Croix) 

Rosier grimpant, grosse fleur rouge velours, parfum exceptionnel, 
arbuste sain très vigoureux, à floraison abondante et très précoce. 
C'et une très belle variété. 

CHANTEBRISE (Paul Croix) 

Certificat de mérite Lyon. Très beau rosier sarmenteux présentant 
de nombreux corymbes de fleurs rouge vif. Ces bouquets se renou¬ 
vellent durant toute la belle saison sur un arbuste résistant et sain. Ce 
croisement d'un hybride inédit avec la variété Etendard est la per¬ 
fection la plus avancée dans la recherche du rosier grimpant remon¬ 
tant. 

CORAL GLOW (Paul Croix) 

Magnifique rosier grimpant de bonne vigueur, très remontant, avec 
fleurs en bouquets rose clair saumoné, très florifère en belles grappes, 
beau feuillage vert clair. 

CROIX BLANCHE (Paul Croix) 

Rosier grimpant très remontant, grosses fleurs blanches. Beau 
feuillage vernissé, 45 pétales. Floraison abondante de longue durée. 

CROIX D’OR (Paul Croix) 

Beau rosier très remontant au feuillage résistant et sain qui met bien 
en valeur de grosses fleurs d'un jaune pur remarquable qui conserve 
longtemps son intensité. Un des plus beaux jaunes. 

CROIX MAUVE (Paul Croix) 

Arbustif et grimpant. Floraison en grappes de petites fleurs très par¬ 
fumées d'un mauve soutenu. Très belle végétation. Feuillage résistant 
et sain. 

DÉCLIC (Paul Croix) 

Ce rosier a été primé sept fois. Médaille d'or au Concours interna¬ 
tional de Baden-Baden (Allemagne). Médaille d'argent aux Concours 
de Genève et Rome. Médaille de bronze à Tokyo. Grand Prix du 
Parfum à Paris. Rose d'argent à Paris. I e ' Prix et Couronne Théo 
Deleindre à Monza (Italie). 

Rosier grimpant très vigoureux et d'une floribondité exceptionnelle, 
beau feuillage abondant et sain. De nombreuses grappes offrent 
une multitude de fleurs d'un mauve très pâle, d'un parfum extraor¬ 
dinaire. 

EUROROSE (Paul Croix) 

Médaille d'or 99 au Concours International de Saverne (France). 
Médaille d'or 98 au Concours International de Genève (Suisse). 

Très beau sarmenteux pouvant atteindre 2,50 m et plus, au feuillage 
abondant et sain qui séduit par la générosité exceptionnelle de sa flo¬ 
raison. Ses fleurs au coloris rose magenta ont le cœur ourlé de blanc 
et diffusent un parfum léger. 


FEU DE JOIE (Paul Croix) 

D'une floraison exceptionnelle, avec de nombreux bouquets d'un 
rouge orangé, à l'image de l'amour et de la beauté, ce rosier arbustif 
possède une belle végétation et une grande résistance aux maladies. 

IMAGE D’ÉPINAL (Paul Croix) 

Evénement du G7 à Lyon en juin 96. Baptisée par M. Seguin, maire 
d’Epinal, offerte à Mme Major, épouse du Premier ministre de 
Grande-Bretagne. 

Issu d'un savant croisement, Image d'Epinal est un rosier grimpant et 
arbustif à floraison continue qui porte de nombreuses fleurs rouge 
carmin. Parfum subtil. 

LUNA-PARK (Paul Croix) 

Certificat de mérite au Concours international de Rome. Rosier grim¬ 
pant à grosses fleurs rouge andrinople nuancé d'orangé dès le prin¬ 
temps. Cette floraison se renouvelle pendant toute la belle saison. 

MINOUCHETTE (Paul Croix) 

Rosier grimpant remontant et très vigoureux. Floraison abondante, 
en petits bouquets rose pâle. Beau feuillage vert clair, très résistant 
aux maladies. C'est un rosier très séduisant de forme parfaite, légè¬ 
rement parfumé et continuellement fleuri. 

MURMURE (Paul Croix) 

Certificat de mérite à Lyon. Certificat de mérite à Genève. 

Rosier grimpant remontant, très florifère, donnant des fleurs d'un 
coloris rouge écarlate, brillant, en corymbe de 3 à 8 fleurs. Arbuste 
de belle végétation, très résistant aux maladies. 

SOIRÉE DE BONHEUR (Paul Croix) 

Médaille d’or 96. Il a reçu en 1996 trois médailles d'or aux Concours 
internationaux de Baden-Baden (Allemagne), Genève (Suisse) et 
Savernes (France) et une médaille d'argent à celui de Bagatelle à 
Paris. 

Ce rosier arbustif et grimpant pouvant atteindre 2,50 mètres, à l'al¬ 
lure romantique et pleine de charme, possède une belle végétation 
et résiste bien aux maladies. Sa floraison abondante offre de nom¬ 
breuses grappes de fleurs semi-doubles, dentelées, en forme de 
roses anciennes, rose saumoné, au parfum léger. 

SOURIRE D’ORCHIDÉE (Paul Croix) 

Médaille d'or et Rose d'or au Concours international de Roses nou¬ 
velles de la ville de Genève. Médailles de bronze à Rome, Baden- 
Baden et La Haye. 

Rosier arbuste grimpant à floraison à grappes, très vigoureux et sain. 
Remontant, fleurs rose nacré. La végétation très dense est d'un effet 
particulièrement spectaculaire. Parfum très agréable. 

VELAY-ROSE (Paul Croix) 

1* Certificat aux Concours internationaux de Rœulx et de Saverne. 
Rosier grimpant très remontant avec des fleurs rose saumoné d'une 
forme parfaite. 


ROSIERS TIGES 

Aveu, St-Victor, Diane de Poitiers, Fragola, Soir d'été, Chateauroux, etc... 

ROSIERS SARMENTEUX MULTIFLORES, ETC... 

ALBÉRIC BARBIER, blanc crème à centre jaune. EXCELSA, rouge écarlate. 

AMERICAN PILAR, rose et rouge très vigoureux PAUL’S SCARLET CLIMBER, écarlate. 

DOROTHY PERKINS, rose pur. 





